¢ 


~ 


v 


_* 3/0 8-10h78-2 


P/O Item & 


Sub-Iten 


5132-88 
1040506106 
10h.-0002~8 
RO20GF1525 
RC20GF7 3d 
120--39~-1807 
JAN 5687 
JAN 578304 
1Oh.-2002-502 
118..3 3-1 
10i-83-1 
101-86..1 
J01.-83<1 
130-622 
130-71 
105--151-1 
120-51-2015 
120-51.6825 
120-51-4735 
120.52..2011 
119-3h-1 
1h6=105—1. 


10); -0501~86 


Part Number 
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Description 
Amplifier, Magnetic 


Capacitor, Fixed .1l uf +20% 200V 


Capacitor, Fixed luf 150% -15% 60V 5.70 


Resiator, Fixed (GPL 120~10.1525 ) 
Resistor, Fixed (GPL 120-10-735) 
Resistor, Fixed 300K 41% dw 
Electron Tube, (130=2.-5687 ) 
Electron Tube (130-~2-5783WA) 
Capacitor, Fixed 7.5 uuf 15% 3007 
Connector 

Coil 

Coil, Tuning 

Coil, Tuning 

Diode, Silicon Crystal 

Magnetron (Litton Inds. 13089) 
Connector (1PC 146175) 

Resistor, Fixed 

Resistor, Fixed 6.8K £5% lw 
Resistor, Fixed L7K *5% 1/10W 
Resistor, Fixed 470K +1% 1/8w 
Relay, Armature 

Transformer 


Cepecitor, Fixed .?7 uf 200V 


Approved For Release 2001/11/08 : CIA-RDP81B00879R000100010015-8 


tty. 
57.10 1 57.10 
4.12 3 12.36 
2 11.40 
27 3 .81 
27 4 1.08 
1.30 2 2.60 
4.gk 2 9.88 
9.03 2 18.06 
4.52 2 9.0 
18.07 2 36.14 
5.54 3 16.62 
5.64 9 11.28 
4.77 4 4.77 
5.76 92 11.52 
1,174.70, 2,349.40 | 
3.12 3 9.36 
86 5 1.72 
86 9 1-72 
86 5 172 
.86 » 1.72 
29.55 9 59-10 
52.69 » 105.38 
4.56 2 9.12 
2,741.90 


